ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΑΘΗΝΑ 

I 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 19ΒΒ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 


ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 

691 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Διαπίστωση του απρόβλεπτοι» και επείγοντος των αναγκών 
της Μ.Α.Ε.Κ. του Υπουργείου Εξωτερικών για την πρόσ¬ 


ληψη ενός ειδικού στη Μηχανογράφηση. 1 

Ανασυγκρότηση επιτροπής παραλαβής και παράδοσης μεταλ¬ 
λικών κερμάτων του Ελληνικού Δημοσίου. 2 


Διαπίστευση της αυτοδίκαιης σύστασης προσωρινών θέσεων 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις διατά¬ 
ξεις του Ν. 1735/87 και της αριθμ. 11056/87 κ.υ.α. 3 
Ηλεκτρονικά μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στην ια¬ 


τρική και στην κτηνιατρική. 4 

Έγκριση για δανεισμό της ΔΕΠ ΑΕ από την Τράπεζα ΜΑΝ- 
υΓΑΟΤϋΚΕΚδ ΗΑΝΟνΕΚ ΤΚϋδΤ ΟΟΜΡΑΝΥ, Νέας 

Υόρπης. 5 

Διαπίστευση της ανάγκης πρόσληψης από τη ΓΓΕΤ δύο (2) 

φυλάκων . 6 

Προσωρινή πρόσληψη προσ/κού στο Περιφ. Γεν. Νοσ/μείο 

Αθηνών, «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ. 7 

Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Α' 
ΚΑΠΗ Δήμου Ηρακλείου Αττικής. 8 

Διορθώσεις Σφαλμάτων 

Διορθώσεις σφαλμάτων στη ΙΒ/4405/10.5.88 κοινή από¬ 
φαση των Υπουργών Εθν. Παιδείας και θρησκευμάτων. 
Εσωτερικών και Οικονομικών. 9 


ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 


Αριθ, Π13-12698/ΑΣ6031 (1) 

Διαπίστευση του απρόβλεπτου και επείγοντος των αναγκών της 
Μ.Α.Ε.Κ. του Υπουργείου Εξωτερικών για την πρόσληψη 
ενός ειδικού στη Μηχανογράφηση. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α. Του άρθρου 14 του Ν. 17^5/1987 «Προσλήψεις στο Δημό¬ 
σιο Τομέα». 

β. Τις διατάξεις του Κεφαλ. Β’ του Ν. 993/79 «Περί του επί 
συμβάσει Ιδιευτικού Δικαίου του Δημοσίου κ.λπ.». 

2. Την Πράξη 432/18.7.1988 του Υπουργού Προεδρίας Κυ- 


βερνήσεευς με την οποία εγκρίθηκε πρόσληψη από το ΥΠΕΞ ενός 
(1) Ειδικού για τη Μηχανογράφηση στη Μ.Α.Ε.Κ. με σύμβαση 
Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφευνα με τις διατάξεις 
του Κεφαλ. Β’ του Ν. 993/79. 

3. Την ανάγκη κάλυψης σε προσωπικό με την ως άνω ειδικό¬ 
τητα επειγουσών αναγκών στη Μ.Α.Ε.Κ. λόγω της άσκησης από 
τη χώρα μας της Προεδρίας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, απο¬ 
φασίζουμε: 

Διαπιστώνουμε το απρόβλεπτο και επείγον των αναγκών της 
Μ.Α.Ε.Κ. του Υπουργείου Εξωτερικών που δημιουργήθηκε από 
την άσκηση από τη χώρα μας της Προεδρίας των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων για την πρόσληψη ενός (1) ειδικού στη Μηχανογρά¬ 
φηση με σχέση εργασίας ιδιεοτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
(οκτώ μήνες) σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλ. Β’ του Ν. 
993/79, όπως τρε>ποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεευς. 

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 1988 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ 
-♦- 

Αριθ. 83008/7635 (2) 

Ανασυγκρότηση επιτροπής παραλαβής και παράδοσης μεταλλι¬ 
κών κερμάτων του Ελληνικού Δημοσίου. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων τρίτου παρ. β’ πέμπτου παρ. γ’ 
και έκτου παρ. α' του Ν.Δ. 488/74 «περί κυρώσεως της μεταξύ 
του Ε.Δ. και της Τραπέζης της Ελλάδος υπογραφείσης της 
21.6.73 Συμβάσεως δι’ ης ρυθμίζονται τα της κοπής μεταλλι¬ 
κών κερμάτων του Δημοσίου και άλλων τινών διατάξεων». 

2. Το άρθρο 10 του Ν. 1232/82 «περί επαναφοράς σε ισχύ 
τροποποιήαεως και συμπληρώσεως των διατάξεων του Ν.Δ. 
4352/64 και άλλων διατάξεων». 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 63 και 228 του Π.Δ. 636/77 
«περί διαρθώσεως του Υπουργείου Οικονομικών και Οργανισμού 
των Υπηρεσιών αυτού». 

4. Την κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνή- 
σεως και Οικονομικών αρ. 0208/181/26.4.82 για την ανα¬ 
μόρφωση Συλλογικών Οργάνων γνωμοδοτικής και αποφασιστι¬ 
κής αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών. 

5. Το άρθρο 19 του Ν. 1599/86 «Σχέσεις Κράτους - πολίτη 
κ.λπ.». 
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6. Την απόφαση 6474/ΦΕΚ 451/Β/30.6.88 του Πρωθυ¬ 
πουργού χαι του Υπουργού Οικονομικών «περί αναθέσεως αρμο¬ 
διοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών». 

7. Τις αποφάσεις 89220/7893/3.9.86 και 108017/ 
9506/20.10.86 του Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε: 

Ανασυγκροτούμε την επιτροπή παραλαβής και παράδοσης 
κερμάτων του Ελληνικού Δημοσίου, ως ακολούθως: 

1) Λογκαράκης Ανδρέας με βαθμό Α' του Κλάδου ΠΕΙ-Δημ/ 
κού του Γ.Λ. Κράτους με αναπληρωτή του την Καρούζου Αρ- 
γυρώ Πανωραία με βαθμό Α' του ίδιου Κλάδου. 

2) Φερτάκης Γεώργιος με βαθμό Α' του Κλάδου ΠΕΙ-Δημ/ 
κού του Γ.Λ. Κράτους με αναπληρωτή του την Ξεκαλάκη Αγγε¬ 
λική με βαθμό Α' του Κλάδου ΔΕΙ. 

3) Μαρούγκα Σοφία με βαθμό Α' του Κλάδου ΠΕΙ-Δημ/κοΰ 
του Γ.Λ. Κράτους με αναπληρωτή της την Βαρή Βαρβάρα υπάλ¬ 
ληλο με βαθμό Α' του Κλάδου ΔΕΙ. 

4) Γραμματέα της Επιτροπής ορίζουμε τον Κατσαντώνη 
Σπύρο με βαθμό Α' του Κλάδου ΠΕΙ Δημ/κού του Γ.Λ. Κράτους 
με αναπληρωτή του τον Δούκα Ιωάννη με βαθμό Β’ του ίδιου 
Κλάδου. 

Σε περίπτωση καταστροφής κερμάτων ελλατωματικής κοπής 
και αχρηστευομένων μητρών τύπωσης κερμάτων η Επιτροπή συ¬ 
γκροτείται από δύο μέλη από τους πιο πάνω υπαλλήλους και τον 
Τμημ/ρχη Προϊστάμενο του Νομισματοκοπείου της Τράπεζας 
Ελλάδος Γαλανό Σταύρο με αναπληρωτές του τους Τμ/ρχες Σ. 
Μητράκο και Δ. Μασσαλά. 

Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 1988 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ 

Αριθ. ΥΠΠΟ/ΑΙΟΙΚ/Α7/38223 (3) 

Διαπίστωση της αυτοδίκαιης σύστασης προσωρινών θέσεων ιδιω¬ 
τικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν. 1735/87 και της αριθμ. 11056/87 κ.υ.α. 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Π.Δ/γμα 9.41/77 για τον Οργανισμό του Υπουργείου 
Πολιτισμού. 

2. Το Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα». 

3. Το Ν. 1735/87 (άρθρο 25) για τις προσλήψεις στο Δημό¬ 
σιο Τομέα κ.λπ., καθώς και την αριθμ. 11056/31.12.87 (ΦΕΚ 
781/Β/31.12.87) για τη ρύθμιση θεμάτων προσωπικού ιδιωτι¬ 
κού δικαίου, που θα κυρωθεί με νόμο, αποφασίζουμε: 

Διαπιστώνουμε την αυτοδίκαιη σύσταση στο Υπουργείο Πολι¬ 
τισμού, των κατωτέρω κατά ειδικότητα, προσωρινών θέσεων με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της αριθμ. 11440/86 κοινής απόφασης των 
Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών και Οικονο¬ 
μικών, που κυρώθηκε με το Ν. 1735/87, καθώς και της αριθμ. 
11056/87 (ΦΕΚ 781/Β/86) όμοιας απόφασης, που θα κυρω¬ 
θεί με νόμο: 

1. Αρχαιολόγοι 41 θέσεις. 

2. Αρχιτέκτονες 21 θέσεις. 

3. Πολ. Μηχανικοί 4 θέσεις 

4. Βιολόγοι 1 θέση. 

5. Γεωλόγοι 1 θέση. 

6. Τοπογράφοι 2 θέσεις. 

7. Διοικητικοί ΔΕ 6 θέσεις. 

8. Σχεδιαστές 20 θέσεις 

9. Οδηγοί αυτοκινήτων 1 θέση. 


10. Φύλακες 135 θέσεις. 

11. Νυχτοφύλακες 13 θέσεις. 

12. Καθαρίστριες 29 θέσεις. 

13. Εργατοτεχνικό Προσωπικό 252 θέσεις. 

14. Εργάτες 140 θέσεις. 

15. Δακτυλογράφοι 1 θέση. 

Σύνολο 667 θέσεις 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερ- 
νήσεως (άρθρο 1, παρ. 4 της αριθμ. 11440/86 κ.υ.α. (ΦΕΚ 
921/Β/86) που κυρώθηκε με το Ν. 1735/87). 

Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 1988 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΜ.-Μ. (ΜΕΛΙΝΑ) ΜΕΡΚΟΥΡΗ 
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Αριθ. 19284/2697 (4) 

Ηλεκτρονικά μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στην ιατρική 
και στην κτηνιατρική. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1, αριθμ. (δ) του Ν. 
1338/83 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 34/Α/ 
17.3.83), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Νόμου 
1440/84 «Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεμα- 
τικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύ¬ 
σεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και 
Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕϋΚΑΤΟΜ» (ΦΕΚ 
70/Α/21.5.84), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 
1775/88 «Εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 101/Α/24.5.88). 

2. Τις διατάξεις του Ν. 372/76 «Περί συστάσεως και λειτουρ¬ 
γίας Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ)» (ΦΕΚ 166/ 
Α/30.6.76), και το άρθρο 22 του Ν. 1682/87 (ΦΕΚ 14/ 
16.2.87). 

3. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνη¬ 
τικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α). 

4. Το Π.Δ. 229/86 «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής 
Γραμματείας Βιομηχανίας» (ΦΕΚ 96/Α/16.7.86). 

5. Την Υ 1321/25.9.87 απόφαση του Πρωθυπουργού «Κα¬ 
θορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Βιομηχα¬ 
νίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Κ. Παπαναγιώτου» (ΦΕΚ 
531/Β/30.9.87). 

6. Την κοινή απόφαση Α 9211/ΔΙΟΝΟΣΕ 1737/3.12.87 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας» 
(ΦΕΚ 702/τ.Β/87), αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 

1. Σκοπός της απόφασης αυτής είναι η προσαρμογή της Ελλη¬ 
νικής Νομοθεσίας στην Οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊ¬ 
κών Κοινοτήτων 84/539/ΕΟΚ της 19ης Σεπτεμβρίου 1984 
για την προσέγγιση των νομοθεσιών των Κρατών μελών σχετικά 
με τα ηλεκτρολογικά μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στην 
ιατρική και στην κτηνιατρική (Ε.Ε. αριθμ. Ε 300 1984, σελ. 
179). 

2. Η παρούσα απόφαση αφορά τα ηλεκτρολογικά μηχανήματα 
που περιλαμβάνονται στο παράρτημα II, ονομαζόμενα στο εξής 
«μηχανήματα», που προορίζονται από τη φύση τους να χρησιμο¬ 
ποιηθούν κατά την άσκηση της ιατρικής και της κτηνιατρι¬ 
κής. 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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Άρθρο 2 

1. Δε δύναται να απαγορευθεί ή να περιορισθεί η πώληση, η 
ελεύθερη κυκλοφορία ή η χρήση, σύμφωνα με τον προορισμό 
τους, των μηχανημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 1, για λό¬ 
γους ασφαλείας που αφορούν την κατασκευή τους, εφόσον τα μη¬ 
χανήματα αυτά είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές αυτής της 
απόφασης. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές στις οποίες πρέπει να ανταποκρίνο- 
νται τα μηχανήματα, περιλαμβάνονται στο παράρτημα I. 

2. Η πιστότητα των μηχανημάτων προς τις προδιαγραφές της 
παρούσας απόφασης βεβαιώνεται από τον κατασκευαστή ή τον 
εισαγωγέα με ευθύνη του, με την εναπόθεση σήματος σύμφωνα 
προς το υπόδειγμα του παραρτήματος III ή με δήλωση σύμφωνα 
προς το υπόδειγμα του παραρτήματος IV και ελέγχεται από το 
ΤΒΕΤ μέσω του ΕΛΟΤ ή άλλου εξουσιοδοτημένου νομικού ή φυ¬ 
σικού προσώπου. 

Άρθρο 3 

Το ΤΒΕΤ μεριμνά ώστε ο τρόπος λειτουργίας των μηχανημά¬ 
των τα οποία ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της παρούσας 
απόφασης, να γίνεται με τους ίδιους όρους λειτουργίας οιουδή- 
ποτε αποδεκτού τύπου παρεμφερούς μηχανήματος όσον αφορά 
τις εγκεκριμένες εφαρμογές και τις ελάχιστες απαιτήσεις για τον 
εξοπλισμό. 

Άρθρο 4 

Αν το ΤΒΕΤ διαπιστώσει, βάσει εμπεριστατωμένης αιτιολόγη¬ 
σης, ότι ένα ή περισσότερα μηχανήματα μολονότι σύμφωνα προς 
τις προδιαγραφές της παρούσας απόφασης, παρουσιάζουν κίν¬ 
δυνο για την ασφάλεια, δύναται να απαγορεύσει προσωρινά ή να 
υποβάλει σε ειδικούς όρους στην επικράτειά του την πώληση, την 
ελεύθερη κυκλοφορία ή τη χρήση αυτού ή αυτών των μηχανημά¬ 
των. Ενημερώνει σχετικά αμέσως την Επιτροπή των Ε.Κ. και τα 
άλλα Κράτη μέλη αναφέροντας τους λόγους που δικαιολογούν 
την απόφασή του και προβαίνει στις σχετικές διαβουλεύσεις. 

Άρθρο 5 

Επιφυλασσομένων των ισχυουσών διατάξεων το ΥΒΕΤ δύνα- 
ται να απαγορεύσει την πώληση, την ελεύθερη κυκλοφορία και τη 
χρήση των μηχανημάτων εφόσον το σήμα και οι δηλώσεις πιστό¬ 
τητας που αναφέρονται στο άρθρο 2 εκδίδονται από τον κατα¬ 
σκευαστή ή τον εισαγωγέα χωρίς να τηρούνται οι προϋποθέσεις 
που προβλέπει η παρούσα απόφαση. Δύναται επίσης να εμποδίσει 
τη χρησιμοποίηση, πάνω στα μηχανήματα, σημάτων ή επιγρα¬ 
φών που μπορούν να δημιουργήσουν σύγχιση με το σήμα ΕΟΚ 
που αναφέρεται στο παράρτημα. 

Το ΤΒΕΤ μεριμνά και ελέγχει την κατασκευή και διακίνηση 
των μηχανημάτων σε οποιοδήποτε στάδιο κατασκευής ή διακίνη¬ 
σης. 

Οι εισαγωγείς και οι έμποροι υποχρεούνται να παράσχουν 
κάθε σχετική συνδρομή για τον έλεγχο, άλλως εν αρνήσει ή δυ¬ 
στροπία των, δύναται το ΤΒΕΤ επιπλέον των προβλεπομένων 
υπό άλλων διατάξεων κυρώσεων, να επιβάλει προσωρινή ή ορι¬ 
στική απαγόρευση κυκλοφορίας των μηχανημάτων. 

Η απαγόρευση κυκλοφορίας δύναται να δημοσιεύεται και στον 
ημερήσιο τύπο. 

Άρθρο 5 

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρού¬ 
σας απόφασης τα παραρτήματα I, II, III και IV της οδηγίας 84/ 
538/ΕΟΚ. 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

Οι τεχνικές προδιαγραφές προς τις οποίες πρέπει να είναι σύμ¬ 
φωνα τα μηχανήματα που (αναφέρονται στο άρθρο 1 είναι οι εξής: 

Έγγραφο εναρμονίσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
Ηλεκτροτεχνική Τυποποίηση (ΟΕΝΕΕΕΟ) ΗΙ) 395. 1: Γενικές 
απαιτήσεις (έκδοση 1979 - έγγραφο βασισμένο στη δημοσίευση 
ΟΕΙ αριθ. 601-1 της Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής) οι 
προδιαγραφές αυτές εφαρμόζονται υπό την επιφύλαξη των εξής 
τροποποιήσεων: 

Για τα μηχανήματα που οιναφέρονται στο σημείο 2.2.1.1. του 
παραρτήματος II, οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο ΗΙ) 
3951 τροποποιούνται ως εξής: 

σημείο 14.6 β): Τα μηχανήματα είναι τουλάχιστον του τύπου 

ΒΡ 

σημείο 19.3: Βοηθητικό ρεύμα του ασθενούς 
Συνήθης κατάσταση - 1 γπΑ 
Κατάσταση του πρώτου λάθους - 5 γπΑ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 
1. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

(εκτός από τα μηχανήματα με προστασία έναντι της εκκένω¬ 
σης που προκαλείται από τους απινιδωτές) 

1.1. Μηχανήματα προοριζόμενα για τη λήψη στοιχείων από 
ζώντα οργανισμό χωρίς την επίδραση εξωτερικής πηγής. 

1.1.1. Μηχανήματα προοριζόμενα για τη μέτρηση του βιοδυ- 

ναμικού ; 

1. Μηχανήματα και εξαρτήματά τους χρησιμόποιούμενα για 
διαγνωστικούς σκοπούς ή σκοπούς ιατρικής παρακολούθησης για 
τη μελέτη ή την παρακολούθηση των ηλεκτρικών λειτουργιών ή 
των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών των ανθρώπινων όντων: 

- ηλεκτροεγκεφαλογράφοι και ηλεκτροκορτικογράφοι, 

- ηλεκτρομυογράφοι, 

- ηλεκτρογράφοι αμφιβληστροειδούς, 

- ηλεκτρονυσταγμογράφοι. 

2. Μηχανήματα και εξαρτήματα. 

1.1.2. Μηχανήματα προοριζόμενα για τη μέτρηση άλλων πα¬ 
ραμέτρων 

1. Μηχανήματα και εξαρτήματά τους για τη μελέτη, για δια¬ 
γνωστικούς σκοπούς, των υπέρυθρων ακτινοβολιών που παράγο- 
νται από ζώντες οργανισμούς: 

- διατάξεις θερμικής διερεύνησης, 

- θερμογράφοι, 

- θερμόμετρα ακτινοβολίας. 

2. Μηχανήματα και εξαρτήματά τους για τη μελέτη των 
ακουστικών λειτουργιών ή της ευαισθησίας των ανθρώπινων 
όντων: 

- ηλεκτρονικά στηθοσκόπια, 

- φωνοκαρδιοσκόποι και φωνοκαρδιογράφοι, μόνο εφόσον δεν 
προβλέπονται για επεμβάσεις στην καρδιά ή στο αγγειακό σύ¬ 
στημα, 

- ακουόμετρο, 

- ακουόφωνο. 

3. Μηχανήματα και εξαρτήματα: 

- βαλλιστοκαρδιογράφοι, 

- ηλεκτρονικά θερμόμετρα, μόνο εφόσον προβλέπονται για 
επεμβάσεις στην καρδιά ή τα αγγεία. 

1.2. Μηχανήματα προοριζόμενα για τη λήψη, υπό την επί¬ 
δραση εξωτερικής πηγής, στοιχείων από ζώντες οργανισμούς 
1.2.1. Μηχανήματα χρησιμοποιούντα ηλεκτρική πηγή 
Μηχανήματα και εξαρτήματα χρησιμοποιούντα άμεσα ηλε¬ 
κτρικό ρεύμα πάνω στους ζώντες οργανισμούς: 
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- μηχανήματα για τη μέτρηση της αντίστασης του δέρματος, 

- ρεογράφοι πνευμονικής ή αγγειακής ηλεκτρικής αντίστα¬ 
σης. 

1.2.2. Μηχανήματα χρησιμοποιούντο άλλη πηγή 

1. Μηχανήματα και εξαρτήματα τους χρησιμοποιούμενα για 
διαγνωστικούς οφθαλμολογικούς σκοπούς, 

- μηχανήματα φωτισμού των οφθαλμών: λυχνία με σχισμή, 
οφθαλμολογικά κάτοπτρα, πηγές φασματικού φωτός, οφθαλμο¬ 
σκόπια, . 

- συσκευές κατόπτευσης, αναπαράστασης και μέτρησης του 
οφθαλμού: οφθαλμόμετρα, διαθλασίμετρα, τονόμετρα, φωτόμε¬ 
τρα, σκιασκόπια, μικροσκόπια κερατοειδούς, 

- συνδυασμοί διαγνωστικών οφθαλμολογικών μηχανημάτων 
που περιλαμβάνουν τα οφθαλμολογικά μηχανήματα τα οποία 
αναφέρονται παραπάνω, συνδυασμένα με τις αναγκαίες βοηθητι¬ 
κές διατάξεις: στηρίγματα, υποστηλώματα, πολυθρόνες. 

2. Μηχανήματα και εξαρτήματά τους που προορίζονται να αυ¬ 
ξήσουν την ικανότητα δράσης με μονοφθάλμια ή αμφοτερό- 
φθαλμη μεγέθυνση για διαγνωστικούς σκοπούς και για την κατό- 
πτευση των χειρουργικών διαδικασιών (εκτός από τα χειρουρ¬ 
γικά μηχανήματα υψηλής συχνότητας): 

- χειρουργικά μικροσκόπια, 

- κολποσκόπια, 

- ωτοσκόπια, 

- δερματοσκόπια. 

3. Μηχανήματα και εξαρτήματά τους που προορίζονται για 
τοπικό φωτισμό των υπό εξέταση ή υπό θεραπεία ζωνών: 

- λυχνίες μετώπου, 

- φωτισμένα κάτοπτρα μετώπου, 

- λυχνίες χειρός με φθορισμό, 

- λυχνίες για το στόμα. 

2. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

2.1. Ειδικά θεραπευτικά μηχανήματα 

2.1.1. Μηχανήματα για θεραπευτική αγωγή με χρήση ενέρ¬ 
γειας 

1. Μηχανήματα και εξαρτήματα παραγωγής αέρα, ατμών ή 
αχλύος, με φόρτιση ηλεκτρική ή ιοντισμό που παράγονται με: 

- υψηλή τάση, 

- εκπομπή ηλεκτρονίων από θερμό μέταλλο. 

2.1.2. Μηχανήματα για θεραπευτική αγωγή με χρήση άλλων 
μορφών ενέργειας 

1. Μηχανήματα και εξαρτήματά τους παράγοντα ορισμένα 
μηχανικά ιατρικά αποτελέσματα: 

- δονητές, 

- μηχανήματα μαλάξεων σε νερό υπό πίεση, 

- μηχανήματα εξωτερικών καρδιακών μαλάξεων. 

2. Μηχανήματα και εξαρτήματα παράγοντα θερμό αέρα, 
υδρατμούς ή ατμούς για θεραπευτικούς σκοπούς: 

- μηχανήματα στα οποία ουσίες σε στερεή ή υγρή κατάσταση 


εξατμίζονται με. θερμαντικά ή μηχανικά μέσα με σκοπό την ει¬ 
σπνοή., , 

- λουτρά θερμού αέρα. 

Το τμήμα αυτό δεν περιλαμβάνει τις συσκευές υπερήχων. 

2.2. Μηχανήματα ηλεκτροχειρουργικής 

2.2.1. Μηχανήματα που χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια 

1. Μηχανήματα ή εξαρτήματα που χρησιμοποιούν ηλεκτρική 

ενέργεια χαμηλής συχνότητας για την παραγωγή θερμότητας 
για ηλεκτροκαυτηρίαση: 

- μηχανήματα ηλεκτροκαυτηρίασης, 

- μέρη συνδυασμών ηλεκτρολογικών ιατρικών μηχανημάτων 
για ηλεκτροκαυτηρίαση. 

2.2.2. Μηχανήματα που χρησιμοποιούν άλλες μορφές ενέρ¬ 
γειας. 

1. Μηχανήματα και εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται για 
θεραπευτικούς οφθαλμολογικούς σκοπούς: 

- μηχανήματα για τη θεραπεία των οφθαλμών, 

- μαγνήτες για τούς οφθαλμούς. 

2. Μηχανήματα και εξαρτήματά τους. 

3. Μηχανήματα και αντίστοιχα εξαρτήματά τους παράγοντα 
ορισμένα μηχανικά ιατρικά αποτελέσματα: 

- θρυαλλίδες, πρίονες, τροχοί για οδοντιατρικές ή χειρουργι¬ 
κές επεμβάσεις, 

- μηχανήματα για ασκήσεις στο νερό. 

2.3. Μηχανήματα υποβοήθησης ή αντικατάστασης των φυ¬ 
σιολογικών λειτουργιών 

(εκτός από βηματοδότες και άλλες διατάξεις που εμφυτεύονται 
στο σώμα). 

2.3.1. Μηχανήματα για την υποβοήθηση και την αντικατά¬ 
σταση με άλλα μέσα 

1. Μηχανήματα και εξαρτήματά τους για την υποβοήθηση ή 
την αντικατάσταση ορισμένων φυσιολογικών λειτουργιών: 

- τεχνητά μέλη, 

- βοηθητικά μηχανήματα για παραλυτικούς, 

- συσκευές τεχνητής παραγωγής ομιλίας. 

2. Μηχανήματα και εξαρτήματά τους χρησιμοποιούμενα για 
την υποβοήθηση των αισθητηρίων οργάνων: 

- βοηθητικά μηχανήματα για τυφλούς. 

ΑΛΛΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

Μηχανήματα και εξαρτήματά τους προοριζόμενα για το χειρι¬ 
σμό και την τοποθέτηση ασθενών για χειρουργικούς ή οδοντιατρι¬ 
κούς σκοπούς: 

- χειρουργικές τράπεζες, 

- χειρουργικές πολυθρόνες, 

- συγκροτήματα χειρουργικών μηχανημάτων, 

- οδοντιατρικές πολυθρόνες, 

- συγκροτήματα οδοντιατρικών μηχανημάτων. 




ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ] 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ 
ΤΟΠΟΘΕΤΕΙ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 



84/539/ΕΟΚ 


σύμφωνο προς την οδηγία 84/539/ΕΟΚ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΕΩΣ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ 
Κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 84/539/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου της 17ης Σεπτεμβρίου 1984 

Όνομα του κατασκευαστή . 

Διεύθυνση του κατασκευαστή . 

Ονομασία του υλικού . 

Αριθμός τύπου, αριθμός υποδείγματος ή αριθμός αναφοράς . 

Αριθμός σειράς . 

Έτος κατασκευής . 

Δηλώνεται ότι το υλικό που αναφέρεται ανωτέρω είναι σύμ¬ 
φωνο προς την οδηγία 84/539/ΕΟΚ. 

Έ ϊ 1νεστΐς .(Ολόγραφη). ’.··· 

(ημερομηνία).(όνομα και επώνυμο). 

.(ιδίστήτά]. 

(Συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον υπεύθυνο της επι- 
χειρήσεως που αναφέρεται στη δήλωση) 


Άρθρο 6 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνή- 
σεως. 

Η ισχύς της παρούσας άρχεται από της δημοσιεύσεώς της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 1988 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Κ. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 


1341/29.7.88. 

8. Την απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΠ ΑΕ, αριθμ. 442/10.8.88. 

9. Το έγγραφο της ΔΕΠ ΑΕ με αριθμό 26323/1.9.88. 

10. Το έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με 
αριθμό 38475/21.7.87, αποφασίζουμε: 

1. Εγκρίνουμε το βραχυπρόθεσμο δανεισμό σε συνάλλαγμα 
της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΕ (ΔΕΠ 
ΑΕ) από την αλλοδαπή Τράπεζα ΜΑΝΙΙΓΑΟΤυΚΕΚδ ΗΑΝΟ- 
νΕΚ ΤΚΙΙδΤ ΟΟΜΡΑΝΥ, Νέας Υόρκης, (μέχρι ποσού Δολα¬ 
ρίων ΗΠΑ πενήντα εκατομμυρίων 1150 50.000.000) υπό 
μορφή τίτλων Τραπεζιτικής αποδοχής ΒϋΝΚΕΚ’δ Α(ΧΕΡ- 
ΤΑΝ0Ε5) τρίμηνης μέχρι εξάμηνης διάρκειας, για τη χρηματο¬ 
δότηση του Λογαριασμού πετρελαιοειδών του Ελληνικού Δημο¬ 
σίου. 

2. Οι αναλαμβανόμενες υποχρεώσεις (κεφάλαιο και τόκοι) 
κατά τη λήξη τους καλύπτονται δραχμικά από το Λογ/σμό πε¬ 
τρελαιοειδών του Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
1559/85 με ενέργειες της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου 
Οικονομικών (ΓΛΚ.όη Δ/νση). 

3. Η ΔΕΠ ΑΕ υποχρεούται να παρέχει αρμοδίως τα απαραί¬ 
τητα δικαιολογητικά για τις διενεργούμενες από αυτήν πράξεις. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 1988 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝ. ΠΕΠΟΝΗΣ 

-♦- 

Αριθ. 14011 (6) 

Διαπίστωση της ανάγκης πρόσληψης από τις ΓΓΕΤ δύο (2) φυ¬ 
λάκων. 


♦ 


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 


Αριθ. Π. 8264 (5) 

Έγκριση για δανεισμό της ΔΕΠ ΑΕ από την Τράπεζα ΜΑΝ- 
ΙΈΑΟΤυΚΕΚδ ΗΑΝΟΥΈΚ ΤΚϋδΤ ΟΟΜΡΑΝΥ, Νέας Υόρ- 

κης. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 1571/85 «Ρύθμιση θεμάτων πετρε¬ 
λαϊκής πολιτικής και εμπορίας πετρ/δών και άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ 92/Α-/85). 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 437/85, «Καθορισμός και ανακα¬ 
τανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων». 

3. Τις διατάξεις του Ν. 858/79 και 238/79, «Οργανισμός 
του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενέργειας» (ΦΕΚ 66/ Α’/ 
1979). 

4. Την κοινή Υπουργική Απόφαση αριθμ. 108/8.1.87 
(ΦΕΚ/22/Β /16.1.87) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Δημο¬ 
σίου στη ΔΕΠ ΑΕ, ως ενιαίου φορέα πετρ/δών». 

5. Την απόφαση ΥΒΕΤ ν-3η/Φ9.1/3359/12.2.87 «Σχέ¬ 
σεις Δημοσίου - ΔΕΠ ΑΕ - θυγατρικών εταιρειών στον τομέα πε¬ 
τρελαιοειδών». 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 1559/85 (ΦΕΚ 135/ 
Α/25.7.85). 

7. Την πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος αριθμ. 


Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α. Του Ν. 1514/85 «Ανάπτυξη της Επιστημονικής και Τε¬ 
χνολογικής Έρευνας». 

β. Του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα». 

γ. Του Κεφαλαίου Β’ του ν. 993/79 «περί του επί συμβάσει 
Ι.Δ. προσωπικού του δημοσίου των ΟΤΑ και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.» 
και του άρθρου 9 του Ν. 1476/84 Διορισμός σε μόνιμες θέσεις 
προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ. του δημοσίου, των 
Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ κ.α. διατάξεις». 

δ. Του Π.Δ. 916/78 «περί οργανισμού της ΥΕΕΤ». 

2. Τις ανάγκες που προέκυψαν από τη μεταστέγαση της Γενι¬ 
κής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, τη μη πρόβλεψη θέ¬ 
σεων φυλάκων στον Οργανισμό της και την έλλειψη δυνατότητας 
απόσπασης μόνιμου ή με σύμβαση Ι.Δ. προσωπικού της ειδικότη¬ 
τας αυτής, από άλλες δημόσιες υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να κιν¬ 
δυνεύει η περιουσία του δημοσίου, αποφασίζουμε: 

Διαπιστώνουμε το απρόβλεπτο και επείγον της ανάγκης πρόσ¬ 
ληψης 2 φυλάκων στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολο¬ 
γίας με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου. 

Η διάρκεια απασχόλησης των ανωτέρω ορίζεται σε 8 μήνες, 
μετά την πάροδο των οποίων αποχωρούν αυτοδίκαια από την 
Υπηρεσία. 













ε - ι/ΐΕ. ιΐ. ι Η2. ΚΥΒΕΡΝΗί,Εϋϋ ( ι ε ^Χθ2. Δε V ιΈΡΟ) 


6487 


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνή- 
σεως. 

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 1988 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝ. ΠΕΠΟΝΗΣ 
-+- 

Αριθ. 18763 (7) 

Ίροαωρινή πρόσληψη προσ/κού στο Περιφ. Γεν. Νοσ/μείο Αθη¬ 
νών, «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ». 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) Του άρθρου 1 του Ν. 3200/55 «περί διοικητικής αποκε- 
ντρώσεως και τις του άρθρου μόνου του από 28.6.55 Β.Δ/τος. 

β) Των άρθρων 1, 2 παρ. 1 και 4 του Ν.Δ/τος 532/70 «περί 
συμπληρώσεως των διατάξεως περί διοικητικής Αποκεντρώσεως 
του υπ’ αριθμ. 707/70 Β.Δ/τος και του υπ’ αριθμ. 197/72 
Β.Δ/τος. 

γ) Του Κεφ. Β' του 993/79 όπως τροποποιήθηκαν και συ¬ 
μπληρώθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 1476/84. 

δ)Του άρθρου31 τουΝ. 1599/86 (ΦΕΚ75/11.6.86ΤΑ). 

2. Την αριθμ. 45/20.7.88 απόφαση του Δ.Σ. του Περιφ. Γεν. 
Νοσ. Αθηνών «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ». 

3. Το αριθμ. Δ2γ/19982/11.8.88 έγγραφο της Δ/νσης 
Διοικητικού του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλί¬ 
σεων. 

4. Το αριθμ. 10/02/5670/10992/88 έγγραφο του Περιφε¬ 
ρειακού Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙ¬ 
ΣΜΟΣ». 

5. Τις απρόβλεπτες και επείγουσες λειτουργικές ανάγκες του 
Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΓ 
ΣΜΟΣ», που δεν μπορούν να καλυφθούν από το υπηρετούν πρό- 
σωπικό με οποιαδήποτε σχέση εργασίας το εν λόγω Ιδρυμα, 
αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε την προσωρινή πρόσληψη με σχέση εργασίας Ιδι¬ 
ωτικού δικαίου στο Περιφ. Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ενός Βιολόγου για την κάλυψη απρόβλε¬ 
πτων και επειγουσών λειτουργικών αναγκών της Μονάδας Ανα¬ 
φοράς ΑΙΠ5 και για χρονικό διάστημα μέχρις οκτώ (8) μηνών. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνή- 
σεως. 

Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 1988 
Ο Νομάρχης 
θ. ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ 

-ψ- 

Αριθ. 22929 (®) 

Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Α ΚΑΠΗ 
Δήμου Ηρακλείου Αττικής. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 1188/81 «Περί κυρώσεως του Κώδι- 
:ος περί κατςμπάσεως προσωπικού ΟΤΑ και 1586/86 «περί 
βαθμολογικής διάρθρωσης των θέσεων του Δημοσίου Νομικών 
Ιροσώπων Δημοσίου Δικαίου και των ΟΤΑ και άλλες διατάξεις» 
και του Π.Δ/τος 76/85 και 37α/1987. 

2. Την 13/1988 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
V ΚΑΠΗ Δήμου Ηρακλείου Αττικής. 


3. Τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Ηρακλείου Αττικής, που διατυπώθηκε στην 124/1988 απόφασή 
του. 

4. Την σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
του άρθρου 14 παρ. 9 του Ν. 1586/86 η οποία διατυπώθηκε στο 
5/30.8.1988 πρακτικό του (θέμα 13ο). 

5. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλλου, αποφασίζουμε: 
Εγκρίνουμε την 13/1988 απόφαση του Διοικητικού Συμβου¬ 
λίου του Α' ΚΑΠΗ Δήμου Ηρακλείου Αττικής περί ψηφίσεως Ορ¬ 
γανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας αυτού, εκτός από το σημείο που 
αναφέρεται στο προσωπικό ειδικών θέσεων, ως ακολούθους: 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η όλη υπηρεσία του ΚΑΠΗ απαρτίζεται: 

1. Από τη Διοικητική Υπηρεσία. 

2. Από την Υγειονομική Υπηρεσία και 

3. Από τη βοηθητική Υπηρεσία 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Οι υπηρεσίες του ανωτέρω άρθρου περιλαμβάνουν τα κατω¬ 
τέρω μη αυτοτελής γραφεία 
Α. Διοικητική υπηρεσία: 

Γραφείο διοίκησης, προσωπικού και Κοινωνικής Πρόνοιας. 

Β. Υγειονομική Υπηρεσία: 

Γραφείο Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 
Γραφείο Φυσικοθεραπείας 
Γραφείο Εργοθεραπείας 
Γ. Βοηθητική υπηρεσία: 

Γραφείο καθαριότητας. 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙ¬ 
ΚΟΥ 

Μία (1) θέση Κλάδου ΤΕ2 Κοινωνικών Λειτουργών 
Μία (1) θέση Κλάδου ΤΕ10 Φυσικοθεραπευτών 
Μία (1) θέση Κλάδου ΤΕ8 Αδελφών Νοσοκόμων 
Μία (1) θέση Κλάδου ΤΕ18 Εργοθεραπευτών 
Μία (1) θέση Κλάδου ΥΕ15 Οικογενειακών βοηθών 

ΑΡΘΡΟ 4 

Ο τρόπος πρόσληψης και τα τυπικά προσόντα του μόνιμου 
προσωπικού προβλέπονται από τις διαταγές του Ν. 1735/87 
και Π.Δ. 37α/87, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του προσω¬ 
πικού έχουν όπως λεπτομερώς αναφέρονται στην 13/1988 από¬ 
φαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

ΑΡΘΡΟ 5 

Κάθε άλλη λεπτομέρεια που δεν προβλέπεται από τη συστα¬ 
τική πράξη και τον οργανισμό αυτό ρυθμίζεται με απόφαση του 
Δημ. Συμβουλίου, του Δήμου Ηρακλείου ύστερα από αιτιολογη¬ 
μένη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΑΠΗ. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνή- 
σεως. 

Αγία Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 1988 

Ο Νομάρχης κ.α.α. 

ΔΗΜ. ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Δ ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩ Ν 

( 9 ) 

Στη ΙΒ/4405/10.5.88 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθν. 
Παιδείας και θρ/των. Εσωτερικών και Οικονομικών, που δημο¬ 
σιεύτηκε στο ΦΕΚ (τ.Β') 415/21.6.88 και αφορά προϋποθέσεις 
και τρόπο κάλυψης των δαπανών για τη δωρεάν μεταφορά και 
διανομή μαθητών της Π/β και Δ/β Εκπαίδευσης επιφέρονται οι 
εξής διορθώσεις: 

1. Στην παρ. 7 της αποφάσεως, 4ο ίττίχο αυτής, η λέξη «διανο¬ 
μής» διορθώνεται σε «διαδρομής». 

2. Στην παρ. 8, στίχους 19ο, 20ό και 21ο αυτής, διαγράφο¬ 


νται τα εσφαλμένα: «η- ακόμη το οικείο ΚΤΕΛ αδυνατεί να μι¬ 
σθώνει μεταφορικό μέσο από το ΚΤΕΛ» και αντ’ αυτών τίθενται 
τα ορθά «επειδή η εκμίσθωση σχολικού λεωφορείου ή άλλου με¬ 
ταφορικού μέσου από το ΚΤΕΛ». 

3. Στο άρθρο 4, παρ. 4, «περιπτ. (2) διαγράφεται ως εσφαλ¬ 
μένη και αντ’ αυτής τίθεται η ορθή «(2) κατάσταση πληρωμής σε 
τρία (3) αντίγραφα που καταρτίζεται από το δικαιούχο μεταφο¬ 
ρικό φορέα». 

4. Στην παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου, διορθώνεται η πρώτη 
λέξη, από την εσφαλμένη «Η απόφαση», στην ορθή «Η απόδοση». 

(Από το Εθνικό Τυπογραφείο) 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 




